WIKTOR GRABIANSKI 


Weteran Wojsk Polskich, Dficer 2-go putku Strzelców pieszych, ozdobiony Krzyżem „Virtuti Militari, 
Wiezien Gytadeli Warszawskiej 1850-1852. 


urodzony w roku 1814, opatrzony SS. Sakramentami, zasnal w Panu 


dnia 4 Grudnia 1893 roku. 


Pogrzeb odbędzie się z domu L. 26 przy ulicy Floryańskiej wprost na Cmentarz 
krakowski, we Srode dnia 6 Grudnia b. r. o godzinie 3 po południu, gdzie zwłoki 
we wspólnym grobie Weteranów 1831 r. złożone zostaną. 


Pozostała wdowa, dzieci i wnuki, oraz Komitet Opieki nad Weteranami 1831 r. 
zapraszają Rodaków na ten smutny obrzęd. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


